X. Szymon Gorcalewicz 


Kaplan wysłużony, 


przeżywszy lat 85, a Kapłaństwa 58, opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 16 
Sierpnia 1881 r. Życie swe doczesne zakończył. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Czwartek dnia 18 Sierpnia b. r. o godzinie 9 rano z domu 

XX. Emerytów przy ul. Sławkowskićj do kościoła św. Marka, a po skończonem Nabożeństwie 

żałobnóm na Cmentarz, na które Wielebne Duchowieństwo, Krewnych, Znajomych i pobożną 
Publiczność zaprasza się. 


W drukarni „CZASU: w Krakowie. 


